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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


F.P. Wassenberg opnieuw benoemd tot tijdelijk lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 


De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maakt bekend dat de heer F.P. 
Wassenberg, wonende te Geleen, bij besluit van 8 maart 2016 opnieuw benoemd is in een tijdelijke 
vacature in de Tweede Kamer tot en met 27 juni 2016. Het betreft de benoeming in de vacature die is 
ontstaan door het tijdelijk ontslag per 8 maart 2016 wegens ziekte van mevrouw E. Ouwehand, 
wonende te Leiden. 

's-Gravenhage, 8 maart 2016 

H.R.B.M. Kummeling, 
voorzitter Kiesraad 
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